AS NOSAS INSTALACIONS. 

O campo de futbol "Jose Arjiz" esta a un quilometro e medio do centro da vila de Verin, na 
Carretera de Laza, xunto 6 Hospital de Verin. As instalacions componense de dous campos de 
futbol: 

• Un campo de herba natural. 

• Un campo de terra, xusto 6 lado do estadio e comunicado co mesmo por unha porta no 
centro do muro lateral esquerdo do campo. 

O campo de herba natural foi reformado nos ultimos dez anos ata conseguir un cespede case 
perfecto cun sistema de rego soterrado e unha drenaxe que evita os graves problemas que 
aparecian coas primeiras choivas. 




A bancada ten capacidade para unhas 850 persoas(aprox). cunha zona habilitada para os 
medios de prensa e radio. O frio cemento substituiuse por asentos de plastico coas cores do 
Verin CF. 




Baixo a bancada encontranse as oficinas e vestiarios do clube. Nos ultimos anos realizaronse 
unha serie de melloras nesta zona, e procedeuse a construction dun completo ximnasio. As 
dependencias son as seguintes: 

Oficina do clube. 



Salon de Trofeos. 
Ximnasio. 

Vestiarios(local e visitante). 
Vestiarios dos colexiados. 
Local de material. 




